विनंती बदली-२०२३ 
उप अभियंता संवर्गातील अभियंत्यांची बदली. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन आदेश क्र: टिएफएस२०२३/(प्र.क्र.१०२/२०२३)/आ (वर्ग-२) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
दिनांक : - ३०/०६/२०२३ 


शासन आदेशा :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा-या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) व ४ (4) मधील तरतुदींनुसार जलसंपदा विभागाअंतर्गत 
कार्यरत असलेले सोबतच्या विवरणपत्रातील (स्तंभ-२ मध्ये) नमूद केलेल्या उप अभियंता संवर्गातील 
अभियंत्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी (स्तंभ-४ नुसार) विनंतीनुसार बदली करण्यात येत आहे. 
२. आदेशात नमूद अभियंत्यांची ज्या कार्यालयात बदली करण्यात आली आहे, त्या कार्यालयाच्या संबंधित 
कार्यकारी संचालक/मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता यांनी उपरोक्त आदेशातील स्तंभ-४ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे संबंधित अभियंत्यांचे सविस्तर पदस्थापनेचे Seay तात्काळ निर्गमित करावेत. 

३. आदेशात नमूद अभियंता ज्या कार्यालयात कार्यरत आहेत, त्या कार्यालयाच्या संबंधित मुख्य 
अभियंता/अधीक्षक अभियंता यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी बदली झालेल्या संबंधित अभियंत्यांचे सविस्तर 
पदस्थापनेचे आदेशा निर्गमित झाल्यानंतरच बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्यासाठी त्यांना त्वरित कार्यमुक्त करावे. 
सविस्तर पदस्थापनेचे आदेशा प्राप्त झाल्याशिवाय कार्यमुक्त केल्यास व रिक्‍त पदा अभावी आदेशा कार्यान्वित 
करण्यास अडचणी उद्भवल्यास संबंधित अभियंत्यांना सक्तीचा प्रतिक्षाधीन कालावधी मंजूर करावा लागतो. अशा 
प्रकरणी संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यास जबाबदार धरण्यात येईल याची नोंद घ्यावी. 

४. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता यांना कळविण्यात येते की, शासन स्तरावरील प्रस्तुत आदेठा 
प्रथम कार्यान्वित करुन तद्नंतरच क्षेत्रीय स्तरावरील प्रदेश्ांतर्गत बदल्यांचे आदेश कार्यान्वित करावेत. शासनाने 
केलेल्या आदेशात क्षेत्रीय स्तरावर कोणतेही बदल करण्यात येऊ नयेत. पदस्थापनेच्या ठिकाणी पद रिक्‍त 
नसेल अथवा अन्य कारणांमुळे बदली कार्यान्वित करण्यास प्रशासकीय अडचण उद्धवत असेल तर, अशा 
बाबतीत शासनास तात्काळ अवगत करुन अहवाल सादर करावा. 

तसेच, संबंधित अभियंत्यास कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त करण्यात आले व नवीन नियुक्तीच्या जागी 


कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत शासनास doesttclass2.wrd@maharashtra.gov.in या ई-मेल 


आयडीवर त्वरीत कळवावे. 

५. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी वरीलप्रमाणे संबंधित उप 
अभियंता यांच्या बदलीची अंमलबजावणी करताना सदर बदलीच्या ठिकाणी कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर 
पदांपेक्षा जास्त उप अभियंता कार्यरत राहणार नाहीत, याची सर्वार्थाने दक्षता घ्यावी. 


शासन आदेश क्रमांकः टिएफएस२०२३/(प्र.क्र.१०२/२०२३)/आ (वर्ग-२) 

६. वरीलप्रमाणे बदली करण्यात येत असलेल्या उप अभियंता यांच्या कार्यमुक्ती आदेशा सोबत त्यांचे 
गोपनीय अहवाल, सेवापुस्तक तसेच अंतिम वेतन प्रमाणपत्र बदली करण्यात आलेल्या नवीन कार्यालयाकडे 
तात्काळ पाठविण्यात यावे. 


७. सदरहू बदली ही विनंती बदली असल्याने उपरोक्त अभियंत्यांना बदली विषयक प्रवासभत्ता व इतर 
अनुषंगिक लाभ अनुज्ञेय राहणार नाहीत. 


८. तसेच, जलसंपदा विभाग, शासन अधिसूचना, दि.२५.०४.२०१६ मधील तरतुदीनुसार क्षेत्रीय 
कार्यालयांतील गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या करण्यास 
संबंधित मुख्य अभियंता आणि एकाच महामंडळातील दोन मुख्य अभियंता कार्यालयांतर्गत बदली करण्यास 
संबंधित कार्यकारी संचालक / महासंचालक हे सक्षम प्राधिकारी आहेत. त्यानुषंगाने त्यांना कळविण्यात येते की, 
आपल्या अधिनस्त असलेले उप अभियंता यांच्या शासन स्तरावरुन झालेल्या बदल्या विचारात घेऊन आपल्या 
अधिनस्त बदल्या करताना महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार 
पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ५(२) तसेच अधिनियमातील इतर तरतुदींचे 
काटेकोरपणे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


९. संबंधित अभियंत्यांना शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करु नये. 
तसेच, म.ना.से.(रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे 
कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारू नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास, ते संबंधीत कर्मचाऱ्यांना मूळ पत्त्यावर 
नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. मुळ कार्यालयाकडे बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे रजेचे अर्ज पाठविल्यास 
सदर अर्जांची दखल घेण्यात येणार नाही. 


१०. संबंधित कार्यकारी संचालक/मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी 
शासन पत्र क्र.संकीर्ण-२०१७/(१७३/१७)/आ (वर्ग-२), दि.१२.०७.२०१७ अन्वये देण्यात आलेल्या सूचनांनुसार 
कार्यवाही करावी. 


११. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन 
देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२३०६३०२१०५३५५६२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by ANIL VITTHAL DEOKATE 
DN 


ANILVITTHAL, (700 ता. 


DEOKATE ees, 
(अनिल देवकाते ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
Wa: 

१. सचिव, मा.उपमुख्यमंत्री (जलसंपदा), HaHa, मुंबई. 

२. अपर मुख्य सचिव (जसं.), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

४. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ १२ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः टिएफएस२०२३/(प्र.क्र.१०२/२०२३)/आ (वर्ग-२) 


५. महालेखापाल-१/२(लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

७. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे. 

८. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 
९. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 

१०. कार्यकारी संचाळक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे. 

११. कार्यकारी संचाळक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. 

१२. महासंचालक, संकल्पन,प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षा, नाशिक. 

१३. मुख्य अभियंता(जसं, जलसंपदा विभाग, पुणे. 

१४. मुख्य अभियंता(विप्र, जलसंपदा विभाग, पुणे. 

१५. मुख्य अभियंता, मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक. 

१६. मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प व गुण नियंत्रण, पुणे. 

१७. मुख्य अभियंता, कोंकण प्रदेश, जलसंपदा विभाग, मुंबई. 

१८. मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. 

१९. मुख्य अभियंता(जसं), जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद. 

२०. मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद. 
२१. मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, जलसंपदा विभाग, नाशिक. 

२२. मुख्य लेखा परिक्षक, जल व सिंचन, महाराष्ट्र राज्य, औरंगाबाद. 

२३. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर. 

२४. मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, नागपूर. 

२५. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, अमरावती. 

२६. मुख्य अभियंता(विप्र, जलसंपदा विभाग, अमरावती. 

२७. मुख्य अभियंता, मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक. 

२८. मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व धरण सुरक्षितता, नाशिक. 

२९. मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक. 

३०. मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई. 

३१. अधीक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी (मेटा), नाशिक. 
३२. अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था(मेरी), नाशिक 

३३. अधीक्षक अभियंता व संचाळक, पाटबंधारे संशोधन व विकास संचाळनालय, पुणे. 
३४. उप सचिव (प्रशा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

३५. आ (वर्ग-२) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ १२ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः टिएफएस२०२३/(प्र.क्र.१०२/२०२३)/आ (वर्ग-२) 


विवरणपत्र 


शासन आदेश क्र.टिएफएस २०२३/(प्र.क्र.१०२/२०२२३)/आ (वर्ग-२), दि. ३०/०६/२०२३ चे सहपत्र. 


अ. अभियंत्याचे नाव सध्या कार्यरत असलेले ठिकाण बदली करण्यात आलेले विनंतीचे 
क्र. ठिकाण 
il २ ३ शिकता 
रि श्रीमती अर्चना संजय कोल्हे, मुख्य AAAS), जलसंपदा अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 
उपविभागीय अभियंता विभाग, अमरावती प्रादेशिक संशोधन संस्था, नाशिक अंतर्गत रिक्‍त 
कार्यालयातील उप अभियंता पदी पदी (विनंतीनुसार) 
२ श्रीमती दिप्ती अमित पाटील, मुख्य अभियंता (जसं) जलसंपदा मुख्य अभियंता(जस), जलसंपदा विभाग, 
उपकार्यकारी अभियंता विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत कार्यकारी | पुणे अंतर्गत वेदगंगा पाटबंधारे उप 
अभियंता, कृष्णा मराठवाडा बांधकाम | विभाग, गारगोटी येथील Rea पदी 
विभाग क्र.१, उस्मानबाद येथील (विनंतीनुसार) 
उपकार्यकारी अभियंता 
३ श्रीमती अर्चना सुधीर पाटील मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, 
अर्चना विठ्ठलराव खोराटे) विभाग, पुणे अंतर्गत कुकडी पाटबंधारे | पुणे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, खोरे 
बांधकाम विभाग क्र.२, श्रीगोंदा येथील | समरूपण विभाग, पुणे येथील Rat पदी 
उप अभियंता पदी (विनंतीनुसार) 
द श्री.अविनाठा शिवाजीराव मुख्य अभियंता(विप्र, जलसंपदा मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, 
फडतरे, उपविभागीय अभियंता | विभाग, पुणे अंतर्गत कुकडी पाटबंधारे | पुणे अंतर्गत गडहिंग्लज पाटबंधारे 
उपविभाग, श्रीगोंदा उपविभाग, गडहिंग्लज येथील रिक्‍त पदी 
(विनंतीनुसार) 
द श्री. सुहास मारुती साळुंके, मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, =| मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, पुणे 
सहायक अभियंता श्रेणी-१ पुणे अंतर्गत जनाई सिरसाई उपसा | अंतर्गत खडकवासला पाटबंधारे 
सिंचन योजना उपविभाग क्र.३, पाटस | उपविभाग क्र.२, पाटस येथील श्री.माधव 
टकले यांच्या सेवानिवृत्तीने रिक्‍त होणाऱ्या 
पदी (विनंतीनुसार) 
; श्री. सचिन रावसाहेब पवार, मुख्य अभियंता(जसं), जलसंपदा मुख्य अभियंता(जस), जलसंपदा विभाग, 


सहायक अभियंता श्रेणी-१ 


विभाग, पुणे अंतर्गत जनाई सिरसाई 
उपसा सिंचन योजना उपविभाग क्र.१, 
पाटस 


पुणे अंतर्गत यवत पाटबंधारे उपविभाग, 
यवत येथील श्री.शंकर बनकर यांच्या 
बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी 
(विनंतीनुसार) 
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उपविभागीय अभियंता 


येथील उप अभियंता पदी 


अ. अभियंत्याचे नाव सध्या कार्यरत असलेले ठिकाण बदली करण्यात आलेले विनंतीचे 
क्र. ठिकाण 
चि २ ३ a ae 
‘ श्रीमती आरती श्रीप्रसाद मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, मुख्य अभियंता (जसं, जलसंपदा विभाग, 
बारटके, उपविभागीय अभियंता | कोंकण प्रदेश, मुंबई अंतर्गत खारभूमी | पुणे अंतर्गत कार्यकारी 
सर्वेक्षण व अन्वेषण उपविभाग, तळेरे | अभियंता,कोल्हापूर पाटबंधारे विभाग 
जि.सिंधूदुर्ग (उत्तर), कोल्हापूर येथील उपकार्यकारी 
अभियंता (विनंतीनुसार 
, श्रीमती सारिका हेमंत मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा अधीक्षक अभियंता व संचालक, पाटबंधारे 
क्षीरसागर, उपविभागीय विभाग, पुणे अंतर्गत कुकडी पाटबंधारे | संशोधन व विकास संचालनालय, पुणे 
अभियंता उपविभाग, राशीन, ता. कर्जत, जि. | अंतर्गत श्रीम.आरती खंडेलवाल यांच्या 
अहमदनगर बदलीने होणाऱ्या रिक्‍त पदी 
(विनंतीनुसार) 
९ श्रीमती स्वाती अमित अरूणकर, | जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, 
उप विभागीय अभियंता (सेवा वर्गने कार्यरत) पुणे अंतर्गत मध्यम प्रकल्प उपविभाग 
क्र.४, आजरा येथील श्री.शरदचंद पाटील 
यांच्या बदलीने होणाऱ्या रिक्‍त पदी 
(विनंतीनुसार) 
| 7 श्री.शिरीष सातगोडा पाटील, मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, 
उपविभागीय अधिकारी विभाग, पुणे अंतर्गत पाटबंधारे पुणे अंतर्गत सांगली पाटबंधारे मंडळ, 
उपविभाग, आष्टा सांगली अंतर्गत पाटबंधारे उपविभाग, 
इस्लामपूर येथील रिक्‍त पदी 
(विनंतीनुसार) 
i रि श्री. शिवाजी श्रीरंग पाटील, मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, पुणे 
उपविभागीय अभियंता विभाग, पुणे अंतर्गत सीना कोळेगांव | अंतर्गत लघु पाटबंधारे बांधकाम 
प्रकल्प उपविभाग क्र.३, परांडा उपविभाग, आटपाडी येथील रिक्‍त पदी 
(विनंतीनुसार) 
१२ श्री. गुरुराज गणपती महाजन, | जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई मुख्य अभियंता(जस), जलसपंदा विभाग, 


पुणे अंतर्गत वारणा कालवे विभाग क्र.१, 
इस्लामपूर अंतर्गत वारणा डावा तीर 
कालवा उपविभाग क्र.४, शिराळा (मुख्या.- 
पेठ इस्लामपूर) येथील श्री.दिपक परळे 
यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी 
(विनंतीनुसार) 
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अ. अभियंत्याचे नाव सध्या कार्यरत असलेले ठिकाण | बदली करण्यात आलेले विनंतीचे 
क्र ठिकाण 
गि २ ३ a a 
१३ श्री.हेमंतकुमार गणपत घोळप, । मुख्य अभियंता (वि.प्र) जलसंपदा मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, 
सहायक अभियंता श्रेणी-१ विभाग पुणे अंतर्गत कण्हेर कालवे पुणे अंतर्गत अधीक्षक अभियंता,कृष्णा 
उपविभाग क्र.१२, नागठाणे पाणी तंटा लवाद विशेष कक्ष, पुणे अंतर्गत 
जि.सातारा कार्यकारी अभियंता, संकल्पचित्र विभाग, 
पुणे (गट H.2) येथील रिक्‍त पदी 
(विनंतीनुसार) 
त श्री. चंद्रकांत भिमराव मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, 
यादव,उपविभागीय अधिकारी । कोंकण प्रदेश, मुंबई अंतर्गत पाटबंधारे | पुणे अंतर्गत पाटबंधारे उपविभाग, मिरज 
उपविभाग, दापोली, जि.रत्नागिरी येथील रिक्त पदी (विनंतीनुसार) 
ay श्रीमती सोनू देविदास आडे, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबइ अधीक्षक अभियंता व संचालक, पाटबंधारे 
सहायक अभियंता श्रेणी-१ संशोधन व विकास संचालनालय, पुणे 
अंतर्गत जलविद्युत संच उपविभाग, पुणे 
येथील श्रीम.कविता कुलकर्णी यांच्या 
बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी(विनंतीनुसार) 
१६ श्री.योगेश सदाशिव भंडळकर, । मुख्य अभियंता(जसं), जलसपंदा मुख्य अभियंता(जस), जलसपंदा विभाग, 
सहायक अभियंता श्रेणी-१ विभाग, पुणे अंतर्गत तपासणी पथक, | पुणे अंतर्गत निरा पाटबंधारे उपविभाग, 
उ.सिं.यो.(यां), उपविभाग, पुणे निरा येथील रिक्‍त पदी (विनंतीनुसार) 
वा श्री. नंदकिशोर ज्ञानदेवराव मुख्य अभियंता (स्था), जलविद्युत मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, 
रणवरे, सहायक अभियंता श्रेणी- | प्रकल्प व गुणनियंत्रण, पुणे अंतर्गत  । पुणे अंतर्गत तपासणी पथक उपसा सिंचन 
q गुण नियंत्रण उपविभाग, सातारा योजना (यांत्रिकी) उपविभाग पुणे येथील 
श्री.योगेश भंडलकर यांच्या बदलीने रिक्‍त 
होणाऱ्या पदी (विनंतीनुसार) 
ग श्रीमती मानसी मितेश घट्टे, मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व धरण | मुख्य अभियंता (स्था.), जलविद्युत व गुण 
उपविभागीय अभियंता सुरक्षितता, नाशिक अंतर्गत नियंत्रण, पुणे अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, 


'जलविज्ञान प्रकल्प उप विभाग, पुणे 
येथील उप अभियंता पदी (सेवा वर्ग ने 
कार्यरत) 


गुण नियंत्रण मंडळ, पुणे येथील श्रीम.श्वेता 
चहांदे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी 
(विनंतीनुसार) 
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अ. अभियंत्याचे नाव सध्या कार्यरत असलेले ठिकाण | बदली करण्यात आलेले विनंतीचे 

क्र ठिकाण 

वि २ ३ शका 

१९. श्री. राजीव शरदचंद्र रोकडे, मुख्य अभियंता (स्था), जलविद्युत मुख्य अभियंता (स्था), जलविद्युत व 
उपकार्यकारी अभियंता प्रकल्प व गुणनियंत्रण, पुणे अंतर्गत  । गुणनियंत्रण, पुणे अंतर्गत गुण नियंत्रण 

गुण नियंत्रण विभाग क्र.२, सातारा उपविभाग करवडी (कराड) जि.सातारा 
येथील उप अभियंता पदी येथील श्री.राठोड यांच्या बदलीने रिक्‍त 
होणाऱ्या पदी (विनंतीनुसार) 

ल श्री. अविनाह हरिभाऊ जाधव, |। मुख्य अभियंता (स्था), जलविद्युत मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, 
उपविभागीय अधिकारी प्रकल्प व गुण नियंत्रण, पुणे अंतर्गत | पुणे अंतर्गत उरमोडी कालवा उपविभाग 

कार्यकारी अभियंता, गुण नियंत्रण क्र.१, रहिमतपूर येथील श्री.विजय 
विभाग, ASR येथील उपकार्यकारी | मोळावदे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
अभियंता पदी पदी (विनंतीनुसार) 

24. श्रीमती सविता अनुप पवार मुख्य अभियंता(जसं), जलसंपदा मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, 
(श्री.सविता रामकृष्ण माने), विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत अधीक्षक | पुणे अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, भीमा 
उपकार्यकारी अभियंता अभियंता, उस्मनाबाद पाटबंधारे कालवे मंडळ, सोलापूर अंतर्गत लघु 

मंडळ, उस्मानाबाद अंतर्गत कार्यकारी | पाटबंधारे व अन्वेषण उपविभाग क्र.१, 
अभियंता, उपसा सिंचन विभाग, सोलापूर येथील रिक्‍त पदी(विनंतीनुसार) 
उस्मानाबाद येथील उपकार्यकारी 

अभियंता 

33. श्री. अमित बाबासाहेब शिदे, मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, 

उपविभागीय अभियंता विभाग, पुणे अंतर्गत सीना prota । पुणे अंतर्गत भीमा विकास उपविभाग क्र.५, 
प्रकल्प विभाग, परांडा अधिनस्त सोलापूर येथील श्री.शिरीषकुमार जाधव 
उपसा सिचन उपविभाग क्र.१, परांडा | यांच्या सेवानिवृत्तीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी 
(विनंतीनुसार) 
२३. श्रीमती विपुला बबन जुनघरे, । मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, 
सहायक अभियंता श्रेणी-१ लाभक्षेत्र विकास जलसंपदा विभाग, | पुणे अंतर्गत संकल्पचित्र विभाग-२, पुणे 
औरंगाबाद माजलगांव कालवा विभाग | अंतर्गत प्रकल्प संकल्प चित्र कालवे 
क्र.१०, अंतर्गत भू.वि.(स्था) उपविभाग | उपविभाग क्र, ३ येथील श्री.राकेशड बोरसे 
क्र.१, परभणी यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी 
(विनंतीनुसार) 

oy श्री.अजित सोपान झोळ, मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, मुख्य अभियंता(वि.प्र), जलसंपदा 

उपविभागीय अधिकारी औरंगाबाद अंतर्गत कुंडळिका कालवा | विभाग,पुणे अंतर्गत भीमा उपसा सिंचन 


उपविभाग, बीड 


उपविभाग क्र.१, करमाळा येथील Raat 
पदी (विनंतीनुसार) 
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अ. अभियंत्याचे नाव सध्या कार्यरत असलेले ठिकाण बदली करण्यात आलेले विनंतीचे 
क्र. ठिकाण 
षि २ ३ शिक आळा 
२५ श्रीमती प्राजक्ता तुकाराम मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई येथील 
रायपुरे, सहायक अभियंता श्रे.-१ | लाभक्षेत्र विकास प्राधिकारण, उप अभियंता पदी (विनंतीनुसार) 
औरंगाबाद अंतर्गत माजलगांव 
कालवा उप विभाग क्र.४, परभणी 
२६ श्री. वैभव बाळकृष्ण आव्हाड, मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, 
उपविभागीय अभियंता अमरावती अंतर्गत खडकपुर्णा प्रकल्प | कोंकण प्रदेश, मुंबई अंतर्गत पाटबंधारे 
कालवे उपविभाग क्र.२,चिखळी, जि. | उपविभाग पेठ (सुरगाणा), जि. नाशिक 
बुलडाणा येथील रिक्त पदी (विनंतीनुसार) 
219 श्री. जयवंतराव पंडीतराव मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, 
पाटील, उपविभागीय अधिकारी | कोंकण प्रदेश, मुंबई अंतर्गत हेटवणे | कोंकण प्रदेश, मुंबई अंतर्गत मुमरी प्रकल्प 
मध्यम प्रकल्प विभाग, कामार्ली येथील | बांधकाम उपविभाग, भातसानगर येथील 
उप कार्यकारी अभियंता श्री.उदय हावरे यांच्या बदलीने रिक्‍त 
होणाऱ्या पदी (विनंतीनुसार) 
ay श्री. रविराज विजयकुमार मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई येथील 
गायकवाड, धरणसुरक्षिता, नाशिक अंतर्गत उप अभियंता पदी (विनंतीनुसार) 
उपविभागीय अभियंता कार्यकारी अभियंता, जलनियोजन 
विभाग(पूर), नाशिक येथील उप 
अभियंता पदी 
२९ श्री. गंगाधर राजाराम हटवार, =| मुख्य अभियंता, मध्यवती संकल्पचित्र | मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, 
उपविभागीय अधिकारी संघटना, नाशिक अंतर्गत कार्यकारी = | नागपूर अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, 
अभियंता, उपसा सिंचन योजना भंडारा पाटबंधारे विभाग. भंडारा अंतर्गत 
विभाग क्र.४, नाशिक पाटबंधारे उपविभाग, भंडारा येथील 
Raa पदी (विनंतीनुसार) 
ना श्री.केतन जगन्नाथ देसले, मुख्य अभियंता(विप्र, जलसंपदा मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास 


सहायक अभियंता श्रेणी-१ 


विभाग, अमरावती अंतर्गत अधीक्षक 
अभियंता, अकोला सिंचन मंडळ, 
अकोला अंतर्गत पाटबंधारे उपविभाग 
मेहकर (सिंचन) 


महामंडळ अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, 
सुलवाडे जामफळ, कनोली उपसा सिंचन 
विभाग, धुळे येथील रिक्‍त पदी 
(विनंतीनुसार) 
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अ. अभियंत्याचे नाव सध्या कार्यरत असलेले ठिकाण | बदली करण्यात आलेले विनंतीचे 
क्र ठिकाण 
चि २ ३ a a 
३१. श्रीमती कविता काशिनाथ कुंवर, | मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास 
सहायक अभियंता श्रेणी-१ विकास महामंडळ, जळगांव अंतर्गत । महामंडळ, जळगांव अंतर्गत कार्यकारी 
पाटबंधारे उपविभाग, साक्री अभियंता, धुळे मध्यम प्रकल्प विभाग, धुळे 
येथील उप कार्यकारी अभियंता रिक्‍त पदी 
(विनंतीनुसार) 
३२. श्री.विजय प्रल्हाद जाधव, मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास 
उपविभागीय अभियंता विकास महामंडळ, जळगांव अंतर्गत | महामंडळ, जळगांव अंतर्गत पाटबंधारे 
उपविभागीय अधिकारी, पाटबंधारे उपविभाग, चाळीसगांव येथील श्री.हेमंत 
उपविभाग धरणगांव पाटील यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
पदी (विनंतीनुसार) 

३३. श्री.मेलिंद बाळासाहेब मुख्य अभियंता,(जसं) जलसंपदा मुख्य अभियंता (विप्र, जळसंपदा विभाग, 
सपकाळ, उपविभागीय विभाग,पुणे अंतर्गत नीरा उजवा पुणे अंतर्गत जलसंपदा ई-प्रशासन मंडळ, 
अधिकारी कालवा विभाग फलटण येथील पुणे अंतर्गत प्रशासन संगणकीकरण 

उपकार्यकारी अभियंता विभाग, पुणे येथील रिक्‍त पदी 
(विनंतीनुसार) 

३४. श्री. सुशांत विश्वासराव मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प,  । मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, 
मस्कावार, उपविभागीय नागपूर अंतर्गत आसोलामेंढा प्रकल्प | जलसंपदा विभाग, नागपूर अंतर्गत 
अभियंता नुतनीकरण विभाग क्रं.१ मुल येथील । आसोलामेंढा प्रकल्प उपविभाग, सावली 

उपकार्यकारी अभियंता येथील श्री. राजु बोडेकर यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणाऱ्या पदी (विनंतीनुसार) 

३५. श्री. राजेडा माधवराव मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, 
जाजुलवार, उपविभागीय अमरावती अंतर्गत कार्यकारी नागपूर अंतर्गत पेंच पाटबंधारे उपविभाग, 
अधिकारी अभियंता, बेंबळा प्रकल्प विभाग, नागपूर येथील श्री.जयंत काथोटे यांच्या 

यवतमाळ अंतर्गत बेंबळा प्रकल्प बदलीने होणाऱ्या Rad पदी 
उपविभाग क्र.१, थाळेंगांव (विनंतीनुसार) 

३६. श्री.योगेश शालिकराम शोडे, मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, |। मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग,नागपूर 
उपविभागीय अभियंता, नागपूर अंतर्गत लघु पाटबंधारे अंतर्गत इटियाहोह पाटबंधारे उपविभाग, 


उपविभाग, ब्रम्हपुरी 


अर्जुनी/मोरगांव येथील श्री.दिपक 
भिवगडे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
पदी (विनंतीनुसार) 
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अ. अभियंत्याचे नाव सध्या कार्यरत असलेले ठिकाण बदली करण्यात आलेले विनंतीचे 
क्र. ठिकाण 
ia २ ३ a 
३७ श्री.संदेश सतिश पिपरकर, मुख्य लेखा परीक्षक, जल व सिचन, | मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, 
उपविभागीय अभियंता औरंगाबाद येथील उपविभागीय जलसंपदा विभाग, नागपूर अंतर्गत 
अभियंता गोसीखुर्द पुनर्वसन विभागीय पथक, 
नागपूर येथील श्री.सोहेल शेख यांच्या 
बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी 
(विनंतीनुसार) 
३८ श्री.धनंजय हरिभाऊ शिदे, मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, 
उपविभागीय अभियंता अमरावती अंतर्गत जिगांव प्रकल्प अमरावती अंतर्गत जिगांव धरण 
पुनर्वसन उपविभाग क्र.४. बुलढाणा | उपविभाग, मलकापूर जि. बुलढाणा 
येथील रिक्त पदी (विनंतीनुसार) 
३९ श्री. यहावंत नामदेवराव पवार, । मुख्य अभियंता (जसं) जलसंपदा मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, 
उपविभागीय अधिकारी विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत निम्न लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, औरंगाबाद 
दुधना प्रकल्प उप विभाग क्र.३ अंतर्गत लातूर पाटबंधारे उपविभाग क्र.४, 
सातोना, जि.परभणी लातूर येथील रिक्‍त पदी (विनंतीनुसार) 
oe श्री. विवेक सयाजीराव पाटील, । मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, 
उपविभागीय अधिकारी विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत औरंगाबाद अंतर्गत कृष्णा मराठवाडा 
माजलगांव कालवा उपविभाग क्र. ५५, | बांधकाम उपविभाग क्र.२ उस्मानाबाद 
गंगाखेड येथील श्री. मोतीपवळे यांच्या बदलीने 
रिक्त होणाऱ्या पदी (विनंतीनुसार) 
गी श्री.सुधीर विठ्ठलराव गावडे, मुख्य अभियंता (जसं) जलसंपदा मुख्य अभियंता (जसं) जलसंपदा विभाग, 
उपविभागीय अधिकारी विभाग, औरंगाबाद कार्यालयातील औरंगाबाद अंतर्गत तावरजा प्रकल्प 
उप अभियंता पदी उपविभाग, भूम येथील श्री.चंद्रकांत 
पाटील यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
पदी (विनंतीनुसार) 
yo श्री. शैलेद्र वसंत Tar, उप मुख्य अभियंता (या), जलसंपदा मुख्य अभियंता (या), जलसंपदा विभाग, 


अभियंता (यां) 


विभाग, नाशिक अंतर्गत प्रादेशिक 
कर्मशाळा उपविभाग क्र.२, नागपूर 


नाशिक अंतर्गत यांत्रिकी विभाग, 
कोल्हापूर येथील उपकार्यकारी अभियंता 
(aria कुलकर्णी यांच्या बदलीने 
रिक्त होणाऱ्या पदी) (विनंतीनुसार) 
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अ. अभियंत्याचे नाव सध्या कार्यरत असलेले ठिकाण | बदली करण्यात आलेले विनंतीचे 
क्र. ठिकाण 
चि २ ३ Le 
४३. श्री. ईश्वर नारायण काटेखाये, मुख्य अभियंता (यांत्रिक), जलसंपदा | मुख्य अभियंता (यां), जलसंपदा विभाग, 
उप अभियंता (यांत्रिकी) विभाग, नाशिक अंतर्गत यांत्रिकी नाशिक अंतर्गत प्रादेशिक कर्मशाळा 
उपविभाग, सातोना जि.जालना उपविभाग क्र.२, नागपूर येथील श्री.पंदारे 
यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी 
(विनंतीनुसार) 
नः श्री. सतिठाकुमार रमेठा मुख्य अभियंता (या), जलसंपदा मुख्य अभियंता (या), जलसंपदा विभाग, 
खेवलकर,उप अभियंता विभाग, नाशिक अंतर्गत अधीक्षक नाशिक अंतर्गत द्वार उभारणी व दुरूस्ती 
(यांत्रिकी) अभियंता, दक्षता पथक, जलसंपदा उपविभाग क्र.१,अमरावती येथील 
विभाग, अमरावती श्री.सतिश टिक्कस यांच्या बदलीने रिक्‍त 
होणाऱ्या पदी (विनंतीनुसार) 
yy. श्री.सचिन बाबासाहेब लाड, मुख्य अभियंता (यां), जलसंपदा मुख्य अभियंता (यां), जलसंपदा विभाग, 
उपअभियंता (यांत्रिकी) विभाग, नाशिक अंतर्गत यांत्रिकी उप । नाशिक अंतर्गत यांत्रिकी विभाग, 
विभाग क्रमांक 3, सांगली. कोल्हापूर अंतर्गत प्रादेशिक कर्मशाळा 
उप विभाग क्रमांक २, कोल्हापूर येथील 
श्री.संग्राम पाटील यांच्या बदलीने 
होणाऱ्या Rea पदी (विनंतीनुसार) 
४६. श्री.राजू पुंडलिक घुगळ, उप | मुख्य अभियंता (यांत्रिकी, जलसंपदा | मुख्य अभियंता (यांत्रिकी, जलसंपदा 
अभियंता (यां) विभाग, नाशिक अंतर्गत यांत्रिकी विभाग, नाशिक अंतर्गत.द्वार उभारणी व 
उपविभाग क्र.३, नांदेड दुरूस्ती उपविभाग क्र.४, उमरेड 
जि.नागपूर येथील श्री.पंकज शेळोकार 
यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी 
(विनंतीनुसार) 
ses श्री. भूषण दुलीचंद जनबंधू, उप | मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत  । मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत 
अभियंता (विवयां) प्रकल्प, मुंबई अंतर्गत उपसा सिंचन  । प्रकल्प, मुंबई अंतर्गत विदर्भ जलविद्युत व 
यांत्रिकी व विद्युत उपविभाग क्र.१, उपसा सिंचन उपविभाग क्र.०२, नागपूर 
भंडारा येथील रिक्त पदी (विनंतीनुसार) 
A श्री.नेरज भास्करराव मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा मुख्य अभियंता(जस), जलसंपदा विभाग, 


तुलसीनंदन, उपविभागीय 
अधिकरी 


विभाग, नागपूर अंतर्गत पाटबंधारे 
प्रकल्प अन्वेषण उपविभाग, 
आलापल्ली, (मु. चंद्रपूर) 


नागपूर अंतर्गत पाटबंधारे प्रकल्प विभाग 
नागपूर अंतर्गत कोच्छी बॅरेज प्रकल्प 
उपविभाग क्र.१, खापा) येथील रिक्‍त पदी 
(विनंतीनुसार) 
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शासन आदेशा क्रमांकः टिएफएस२०२३/(प्र.क्र.१०२/२०२३)/आ (वर्ग-२) 


अ. अभियंत्याचे नाव सध्या कार्यरत असलेले ठिकाण बदली करण्यात आलेले विनंतीचे 
क्र. ठिकाण 
| २ ३ ae 


श्री. दिपक रामाजी इटनकर, | मुख्य अभियंता, कोकण year, मुंबई । अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, नागपूर 
उपविभागीय अभियंता अंतर्गत पालघर पाटबंधारे विभाग, । परिमंडळ, जलसंपदा विभाग, नागपूर 
मनोर येथील उपकार्यकारी अभियंता | येथील श्रीम.लिमये यांच्या बदलीने रिक्‍त 
होणाऱ्या पदी (विनंतीनुसार) 


४९. 
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